PAULINA MEIXNEROWA 


emer. c. k. poczmistrzyni 


przeżywszy lat 73, po ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 21-go grudnia 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w niedzielę dnia 23-go b. m. 
o godzinie 3-ciej po południu, na który to smutny obrzęd stroskane dzieci i wnuczki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i pobożną Publiczność. 
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